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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου 
Γρεβενών για τον καθορισμό χώρου Κέντρου Επαγγελμα¬ 
τικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) και καθορι¬ 
σμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 1 

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχε¬ 
δίου περιοχή πόλεως Ναύπακτού (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) 

' για την ανέγερση Εργατικών Κατοικιών και καθορισμός 
όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 2 

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχε¬ 
δίου περιοχή Γρεβενών για τον καθορισμό χώρου για την 
ανέγερση Νοσοκομείου και καΟορισμόςόρων και περιο¬ 
ρισμών δόμησης αυτού. 3 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου φερομένου ως 
ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μενεκλή. που βρίσκεται στην οδό 
Κοσμά Μελωδού αρ. 13, περιοχής Νεάπολης του Δήμου 
Αθηνών και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης 
αυτού». .... 4 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


( 1 ) 

Εγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου 
1 ρεβενών για τον καθορισμό χώρου Κέντρου Επάγγελμά- 
τί 'κής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) και καΟορι- 
σ μύς όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Εχοντας υπόψη : 

διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Λ) και 
ι, 1/ ' ~ ζ ζ χ άρθρο 26 όπως αντικαταστάΟηκε με την παρ. 

10 του *?Ορου 8 του Ν. 1512/1985 (Φ.Ε.Κ. 4/Α). 

' 2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 8Ί873 όπως τροποποιή¬ 
στε με το Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ: 363/Α) και ειδικότερα 
«Ρ0ρα 32,34, 35 (π«ρ. 5β) και 38. 

„> 3 · , Τΐς Τάξεις του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α) και 
****« α το άρθρο 23 . 


4. Την αριΟ. 300/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

5. Την αριΟ. 715/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίον; Έργων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Γρε¬ 
βενών για τον καθορισμό χώρου Κέντρου Επαγγελματικής 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης ΚΕΤΕ) όπως φαίνεται με στοι¬ 
χεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο χρωματισμένο σχετικό πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1 :500 που θεωρήθηκε από τον Προϊ¬ 
στάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την 
αρ. 60195/1985 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο 
δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα. 

Άρθρο 2. 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου (ΚΕΤΕ) που 
εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται ως 

εξής : 

1. Οικοδομικό σύστημα ιπανταχόΟεν ελεύθερο. 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης :τριάντα τοις εκατό (30%) 
της επιφάνειας του χώρου. 

3. Συντελεστής δόμησης :0.6 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος 
των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα. 

5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται 
η κατασκευή στέγης το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει τα δυόμιση (2,50) μέτρα. 

6. Τα κτίρια που ανεγείρονται πρέπει να απέχουν από 
τα πλάγια όρια του γηπέδου τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα 
και από τον* άξονα της εθνικής οδού Γρεβενών - Κοζάνης 
τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα. 

Άρθρο 3. 

II ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον 1'πουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1985 

Π ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΒΡΟΤΑΪΙΛΙ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΒΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
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( 2 ) 

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου 
περιοχή πόλεως Ναυπάκτου (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) για 
την ανέγερση Εργατικών Κατοικιών και καθορισμός όρων 
και περιορισμών δόμησης αυτού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του X. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Λ) και 
ε'δικότερα το άεθεο του 26 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 8 του*Ν. 1512/1985 (Φ.Ε.Κ. 4/Λ). 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ. 363/Λ) και ειδικότερα τα άρ¬ 
θρα του 32,34, (παρ. 1), 35 (πα?. 5β (παρ. 2) 

3. Την αριθ. 147/1984 γνωμοδότηση του Δήμου Ναυ¬ 
πάκτου. 

4. Την αριθ. 126/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

5. Την αριθ., 721/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Εγκοίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της πόλης Ναυ¬ 
πάκτου για την εκτέλεση επείγοντος στεγαστικού προγράμ¬ 
ματος του Οργανισμού Εργατικής. Κατοικίας «Ναύπακτος 
III» με τη δημιουργία α) των αρ. 1,2,3,4,5,6,7,9,10 και 11 
οικοδομικών τετραγώνων για την ανέγερση Εργατικών Κα¬ 
τοικιών, β) τουυπαρ. 8 οικοδομικού τετραγώνου για την ανέ¬ 
γερση καταστημάτων και αίθουσας συγκεντρώσεων, γ) 
χώρου για ανέγερση σχολείου και δ) τη δημιουργία κοινο¬ 
χρήστων χώρων, χώρων κοινορχρήστου πρασίνου, πλατείας, 
γηπέδου βόλλεϋ, χοίρων παιδικής χαράς και χώρων στά- 
Ομεύσεως αυτοκινήτων, όπως φαίνονται στο σχετικό ποο)- 
τότυπο διάγραμμα, σε κλίμακα 1 :500 που θεωρήθηκε από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών 


με την αριθ. 60199/1985 πράξη του και που συνοπτικό του 
αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα. 

Άρθρο 2. 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των Εργατικών Κατοι¬ 
κιών καταστημάτων - αίθουσας συγκεντρώσεων και του χώρο 
σχολείου καθορίζονται ως εξής : ' 

1. Ως οικοδομικό σύστημα : το πανταχόθεν ελεύθερο. 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κάθε οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της επιφάνειας του. 

3. Ελάχιστη απόσταση των κτισμάτων από τις ρυμοτομι¬ 
κές γραμμές τέσσερα (4.00) μέτρα τουλάχιστον. 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων α) των κα¬ 
τοικιών στα αρ. 1,2,3,4.5,6.7,9,10 και 11 οικοδομικά τετρά¬ 
γωνα δύο (2) με μέγιστο ύψος αυτών οκτώ μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (8,50), β) των καταστημάτων και αίθουσας 
συγκεντρώσεων ένας (1) με μέγιστο ύψος αυτών πέντε μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (5,50) και γ)του χώρου σχολείου 
δύο (2) με μέγιστο ύψος αυτού εννέα (9) μέτρα. Στα ύψη των 
κτιρίων συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της στέγης, η κα¬ 
τασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική. 

5. Συντελεστής δόμησης ορίζεται : α) για το οικοδομικό 
τετράγωνο 8 σε σαράντα εκατοστά (0,40), β) για τα οικοδο¬ 
μικά τετράγωνα 1,2,3,4,7,9,11 και για το χώρο σχολείου σε 
εξήντα εκατοστά (0,60) και γ) για τα οικοδομικά τετρά¬ 
γωνα 5,6 και 10 σε εβδομήντα εκατοστά (0,70). 

Άρθρο 3. 

II ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργιν αναθέτουμε τη δημοσίευση·και εκτέλεση του παρόντα: 
διατάγματος. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1985 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟίΤΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΔΗΗ. ΕΡΓΟΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ!: ΚΟΥΛΟΥΜΓΙΗΕ 
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Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου 

περιοχή Γρεβενών για τον καθορισμό χώρου για την ανέ¬ 
γερση Νοσοκομείου και καθορισμός όρων και περιορισμών 
δόμησης αυτού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ; 33/Λ) και 
ειδικότερα το άρθρο 26 όπωε αυτό αντικαταστάΟηκε με το 
άρθρο 8 (παρ. 13) του Ν. 1512/1985 (Φ.Ε.Κ. 4/Λ). 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ. 363/Λ) και ειδικότερα τα 
άρθρα του 32, 34 (παρ. 1), 34 (παρ. 5β) και 38 (παρ. 2) 

3. Την αριΟ. 224/85 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

4. Την αριΟ. 713/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε : 

'ΛρΟρο 1. 

Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Γρεβενών και 
επί της Εθνικής οδού Γρεβενών-Κοζάνης, για τον καθορισμό 
χώρου για την ανέγερση Νοσοκομείου, όπως ο χώρος αυτός 
φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΛ στο σχετικό πτωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1 :500 που θεωρήθηκε από τον Προϊ¬ 
στάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογούν με την 
αρ. 60194/1985 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο 
δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα. 


'ΛρΟρο 2. 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω γώρου 
καθορίζονται ως εξής : 

1. Οικοδομικό σύστημα :το πανταχόθεν ελεύθερο. 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης της επιφανείας του χώρου 
τριάντα τοιις εκατό (30%). 

3. Συντελεστής δόμησης :έξι δέκατα (0,6) 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2) με 
μέγιστο ύψος του κτιρίου δέκα (10) μέτρα, το οποίο προ¬ 
σαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρα σε περίπτωση 
κατασκευής στέγης. 

5. Ελάχιστη απόσταση του ανεγερθησομένου κτιρίου από 
τα όρια του οικοπέδου τέσσερα (4) μέτρα. 

6. Ελάχιστη απόσταση όλων των τμημάτων του κτιρίου 
από τον άξονα της Εθνικής οδού Γρεβενο'ιν - Κοζάνης τουλά¬ 
χιστον τριάντα (30) μέτρα. 

'ΛρΟρο 3. 

II ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
'Εργων ,αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόν¬ 
τος διατάγματος. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1985 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ! ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ! ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ! 
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Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου φερομένου ως 
ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μενεκλή, που βρίσκεται στην οδό 
Κοσμά Μελωδού αρ. 13, περιοχής Νεάπολης του Δήμου 
Αθηνών και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 

: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923, όπως μετα¬ 
γενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικό¬ 
τερα το άρθρο του 9. 

2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 8/1973 και ειδικότερα τα 
άρθρα 79 (παρ. 6) όπωε αυτή αντικαταστάθηκε με την πρ. 1 
του άρθρου 4 του Ν. 622/1977 (Φ.Ε.Κ. 171/Α) και 80. 

3. Την αριθ. Ο.κ. 75724/1151/30-12.1983 κοινή από¬ 
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χω¬ 
ροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος (Φ.Ε.Κ. 767/Β) 
και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με την αρ. 28112/356/17.4.1985 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροτα¬ 
ξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος (Φ.Ε.Κ. 205/Β). 

4. Τις διατάξεις του X. 1032/1980 (Φ.Ε.Κ. 57/Α) και 
ειδικότερα τα άρθρα 2.8 και 7. 

5. Την από 4.2.1985 εισήγηση της Δ/νσης Παραδοσια¬ 
κών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7). 

6. Την αριθ. 74/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος. 


7. Την αριθ. 710/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε : 


Άρθρο 1. 

Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο φερόμενο ως 
ιδιοκτησίας Μ. Μενεκλή. το οποίο βρίσκεται στην οδό Κο¬ 
σμά Μελωδού αρ. 13 περιοχής Νεάπολης του ρυμοτομικού 
σχεδίου Αθηνών, όπως φαίνεται σημειωμένο με διαγράμμιση 
στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα, σε κλίμακα 1 :200, 
που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πο- 
λεοδομικών Εφαρμογών με την αρ. 60191 /1985 πράξη του 
και που συνοδευτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν 
διάταγμα. 


Άρθρο 2. 

1. Ως διατηρητέο κτίριο ορίζεται το αρχικό, καθώς και 
οι εναρμονιζόμενες σ’ αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι 
όμως οποιαδήποτε σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα τμή¬ 
ματα, που αλλοιώνουν ή είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. 

2. Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων που δεν παρουσιά¬ 
ζουν ενδιαφέρον ή είναι ξένα ή αλλοιώνουν το κτίριο και είναι 
δυνατό ή επιβάλλεται να αφαιρεθούν γίνεται από την Επι¬ 
τροπή Ενασ/.ήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ). 

3. Στο χαρακτηριζόμενο διατηρητέο κτίριο απαγορεύ¬ 
εσαι κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί 
μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων του, 

σο και αυτού του Ιδιου του κτιρίου εκτός από τα στοιχεία 
της παρ. 2 που επιτρέπει ή επιβάλλει η ΕΕΑΕ την αφαίρε¬ 
ση τους. . 


4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα¬ 
ταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση 
και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς και λειτουργικούς 
του χαρακτηριζομένου σαν διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και οι βα¬ 
σικές αρχές της σύνθεσης του κτιρίου και δεν θίγονται τα 
αναφερύμενα στην παρ. 1 σαν διατηρητέα στοιχεία του. 

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση υποιασδήποτε επι¬ 
γραφής ή διαφήμισης επάνω στις στέγες καί προστεγά¬ 
σματα του κτιρίου. 

6. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των 
όψεων του χαρακτηριζόμενου με το παρόν σαν διατηρητέου 
κτιρίου. II αποκατάσταση πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στο κτίριο αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά στοιχεία, όσο και τις σύγχρονες λειτουργικές 
ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και ανεπαρκών στοιχείων 
για το ίδιο το κτίριο πρέπει να μαμβάνεται υπόψη η βασική 
αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολ.ογία και τε- 
χνολ.ογία των παραδοσιακών κτιρίων του άμεσου περιβάλ¬ 
λοντος. 

7. Σε περίπτωση μερικής ή ολ.ικής καταστροφής του δια¬ 
τηρητέου κτιρίου η Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιβάλλει κατά την 
ανοικοδόμησή του πιστή ανακατασκευή του κτιρίου εξ ολο- 
κλ.ήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής τους, βάσει.στοι¬ 
χείων που αποδεικνύουν τη μορφή του πριν από την κατα¬ 
στροφή. 

8. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτε¬ 
ρικό του διατηρητέου κτιρίου ή και στον περιβάλλοντα χώρο 
του όποος και για την τοποθέτηση επιγραφής απαιτείται 
η έκδοση αδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. 

9. Για την έκδοση αδείας επισκευής, αποκατάστασης, 
ανέγερσης, και οποιασδήποτε γενικά εργασίας, σχετική, με 
την εφαρμογή του παρόντος δ/τος επιβάλλεται η υποβολή 
στην Ε.Ε.Α.Ε. προμελ.έτης σε κλίμακα 1 :100 που συνοδεύ¬ 
εται από τεχνική περιγραφή των εργα’σιών, φωτογραφίες 
του κτιρίου (γενικές, τμημάτων και λεπτομερειών) και του 
περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να γίνει προέγκριση των 
αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυ¬ 
χόν ανακατασκευών, κατεδάφιση: τμημάτων, προσθηκών. 

Μετά την προέγκριση υποβάλλεται η μελ,έτη σε κλίμακα 
1 :50 για τα σχέδια λεπτομερειών με πλήρη καταγραφή δια- 
στάαεων και άλλων πληροφοριών. Η μελέτη συνοδεύεται 
από φωτογραφίες των σχετικών λεπτομερειών σε περίπτωση 
αποκατάστασης επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, πε¬ 
ριγραφή υλικού, χρωματολ,όγιο και τεχνική περιγραφή εργα¬ 
σιών. 

Άρθρο 8. 

II ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα τη: Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα. 23 Σεπτεμβρίου 1985 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ; ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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